Albrecht. 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


CB-MASTER 


Zusatzlautsprecher für Funkgeräte, Scanner, 
Empfänger u.a. 


Albrecht/CB-MASTER Zusatzlautsprecher sind auf optimale Klangqualität 
abgestimmt und verbessern wesentlich die Sprachwiedergabe Ihres ange- 
schlossenen Funkgerätes oder Scanners. 

Sie lassen sich an alle Geräte anschließen, die eine 3,5mm Klinkenbuchse zum 
Anschluß eines externen Lautsprechers besitzen. 

Im Lieferumfang befinden sich ein Anschlußkabel mit 3,5mm Klinkenstecker und ein 
kompletter Befestigungssatz mit Haltebügel (bei einigen Typen mit zusätzlichem 
Haltemagnet) und Schrauben, so daß der Einbau sehr leicht erfolgen kann. Die CB- 
MASTER Hornlautsprecher werden mit Schraubhalterung und Anschlußkabel mit 
offenem Kabelende geliefert. 

Die Typen CB-60 und CB-20 besitzen zusätzlich einen schaltbaren Geräuschfilter, 
der in vielen Fällen die Wiedergabe verbessert. Der CB-20 hat außerdem einen 
schaltbaren Abschwächer (Mute), der bei Bedarf die Lautstärke reduziert. 


Die technischen Daten befinden sich auf der Verpackung des jeweiligen 
Lautsprechers. 

Beachten Sie bitte, daß die Leistung (in Watt) des jeweiligen Funklautsprechers 
mindestens der NF-Ausgangsleistung Ihres Funkgerätes entspricht. 


Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie89/336/EWG bzw. den Bestimmungen des EMV-Gesetzes 
vom 09.11.1992 und ist mit dem CE-Symbol gekennzeichnet. Die Anforderungen der o.a. Richtlinie 
werden eingehalten, sofern das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung benutzt wird. Die Firma 
Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. 
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